Juliusz Krystyan Kalisz 


Obywatel miast Warszawy 1 Krakowa, 
Majster stolarski, 


urodzony dnia 4 Kwietnia 1825 roku w Warszawie, zmarł w Krakowie 
dnia 30 Maja 1879 roku. 


Pozostała w wielkim smutku żona wraz z synem, córką, zięciem i wnukami, zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek d. 2 Czerwca r. b. 
o godz. 5 popołudniu z domu pod Nr. 88 przy ulicy Długiej wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


